302                 IV. Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
Daher laBt sich die Grundgleichung auch schreiben
W*       W"
Im WarmemaB kann man, wie unter 1, schreiben
Aa. = A0 — A- .........   (7 a)
wobei &0 die in Calorien gemessene urspriingliche Bewegungsenergie, h die am Ende noch als solche vorhandene Bewegungsenergie und hx die in Verdichtungsarbeit umgesetzte Bewegungsenergie darstellt. Der Enddruck p der Verdichtungsstromung folgt aus der Verdichtungsarbeit Lx bzw. hx durch Rechnung oder graphisch. Rech-nerisch kann in. der Weise vorgegangen werden, da6 man den analy-tischen Ausdruck fur die Arbeit L aufstellt und daraus den unbe-kannten Druck p berechnet. Unter Zugrundelegung der Gleichung der Adiabate
ergibt sich fiir Gase und Dampfe nach Abschn. 31
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aus den gegebeiien Werten der Anfangs- und Endgeschwindigkeit be-stimrnt ist.    Man hat daher auch
* p      I       k — 1 w* —
Beispiel. Luft von 1 kg/qcm und 0° mifc einer Anfangsgeschwindigkeit von 767 m/seo soil durch allmahliche Entziehung der Geschwindigkeit bis auf 260 m/sec verdichtet werden. Wie hoch steigt der Druck und dieTemperatur? ^=1,25, also t;0=0,8 cbm/kg.
Man erhalt
0,4      767^ -260*    \£j             3,5
M^: 9:81-10000-0^     =U48         10'3'
^n1
£- = (£}  k  =1,948,       T = 532abs.,       * = 259°.
^o      VPo/
Bemerkung. Man kann auch in folgender Weise rechnen. Die adiabatische Verdichtungs-Nutzarbeit im Betrage w*
